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  جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

  1900 - حكم الصلاة فوق سطح البيارة - نور على الدرب

  عبدالعزيز بن باز


  
  يقول ما حكم الصلاة فوق سطح البيارة المبلطة والمسقوفة بالاسمنت حيث كان في مؤخرة مسجدنا غرفة نستعملها كمستودع بنيت فوق البيارة فاحتجنا الى توسعة سرحة المسجد وازلنا الغرفة وابقينا البيارة مسقوفة ومبلطة
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  فما حكم الصلاة فوقها في دنى افادكم الله؟ لا حرج في ذلك على الصحيح سطوح البيارات واشباهها والحشوش والطرقات اخلص روحها يصلى فيها ولا حرج ما دامت طاهرة من حيث الظاهر اما ما تحتها فلا ينظر اليه. العبرة بالظاهر نعم بارك الله فيكم
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